お願いとご注意 

一重要なお知6せ一 


SoftBank 005SH 


このたびは、 So れ Bank 005SH をお買い上げいただき、 
まことにあ D がとラございます。 

SoftBank 005 SH をご利用の施こ、本書をご覧になり、正しくお取 
0扱いくださし、。 

本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してくださし、。 

SoftBank 005SH は、 3G 方式と GSM 方式に対応しております。 


■本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されてお C ます。 
•本書の巧容は将来、予告無しに変更することがございます。 
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お買い上げ品のお認 


■ 005 SH 本体 


■巧電用 microUSB 変換 ■クイックスタート 


■電池バック （ SHBDQ 1) 



■ PC 接続巧 microUSB 
ケーフル ( SHDDL 1) 



アダフタ ( SHCDL 1) 



■ mkroSDHC メモリカード 
(試供品） 



■お願いとこを意(本書) 


■保話書 



己 

本書では microSDHC メモリ 
カード （ miaoSD ^ モ IJ カー 
ドを含む）を、 L ソ降 rsD カー 
ド」 と記載いたします。 



■オンライン7ニュアル 

本機の使いかたや機能を詳しく知0たいときは、切下のサイトにアクセスしてくださし、。 

•本機から： 「フラウザ」 ♦面!田 ♦「プックマーク」♦「オンラインマニュアル」 

;;;パケット通信料びかか0ます。 

•パソコンから： http :// www . softbank . jp / mb / r / support /005 sh / 

■ USB ドラィパ 

本機とパソコンを「高速転送モード」で接続するときは、あ6かじめパソコンに USB ドライバをインス 
I -- ルしておく必要があります。下記のパソコン巧サイトから入手してくださし\。 

http://k-tai.sharp.co.Jp/download/tools/utility/index.html 


1 


































■加熱しない 

乾燥などの目的で、電子レ 
ンジなどの加熱調理機器 
に入れないでください。ま 
た、高温になる場所で使用 
しないでください。 


到 

ぶ 


■電池パックは特にを意 

電池パックは取り扱いを誤 
ると、漏液•纖•破裂•発 
火などの原因となります。 


■運拉中は使用しない 

自動車などの運乾中はお 
対に使巧しないでくださ 
し、。メールを見るだけで処 
罰の対象とな0ます。 


参 



け-とル-ルをすりまをに使用しましょう 


ルールを守0ましよラ 


本機の使いかたを誤ると、機器の発熱-破壊-感電 
といったを険を伴い、巧こまたは重傷を負ラ恐れ 
があ D ます。 W 下の内容およけ「ま全上のご注意」 
ページ）をお読みのラえ、正しくお使いく 

ださい。 




こんな使いかたはやめましよラ I 


■巧電端子を接化させない 

金属製のストラツフやへ 
アピンなどで巧電端子ど 
ラしを接触させると非常 
に盾険です。持ち運時に 
も十分ごを意ください。 


■分解/巧造しない 

キゎビネットを開けた0 
改造しないでください。感 
電やケガの原因とむ0ま 
す。修理などはソフトバン 
クにご依頼ください。 


W 


■水や巧水につけない/濡らさない 

水濡れによる故障だけで 
なく、内部に水が入ると火 
災や感電の原因とな0ま 
す。水などの入った容器の 
おくに电置かないでくだ 
さし、。 
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マナーをず D ましよラ 


こんな場所では電源を切 D ましよラ I 


■航空巧巧 

達航の安全にま障をきた 
す可能性びあ0ます。（航 
空機內で携帯電話を使用 
できるときは、航空舎社の 
指示に従い、適切にご使用 
くださし、。） 

■病院内 

医巧電気機器に震響を及 
ほす可能性がお口ます。 



■満員電車など 

巧おに植込み型む臓ペー 
スメーカおよけ植込み型 
除細動器を裝着されてし、 
るちびいると、誤動作など 
の量ミ響をちえることがあ 
D ます。 



本機をお使いになるときは、周囲への気配0を忘れ 
ないよラにしましょラ。 

;欠のよラな場巧では、特にご注意くださし、。 

■ 電まやパスなどの交通な関 

車內のアナウンスや掲示に従いましょラ。 

■劇場や映画館、美術館など 

周囲の迷惑にならないよラ電源を切っておきましょラ。 

■レストランやホテルの ロビーな ど 

静かな場巧では、大きな青での通話は控えましょラ。 

■衛の中 

通巧の蜘力こならなし、場所で使いましょう。 

マナーを守るための機能] 

マナーモード 

着信があった C アラームび動作しても、本機から 
音が出ないよラにします。 

簡易留守録 

電話に出6れないとき、相手の;><ッセージを本機 
に歸音します。 

電巧 OFF モード 

電源を入れたまま、電渡の送畳信だけを停止します。 
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電池パックの取り付け/1のかし^ 


I _電池パックを取口付ける 

0電池カパーを取 D かず 



•ツメに指をかけて、電池カバーを自然に浮かせ 
るよラにして外します。 

©電池パックを取0付ける 



• A 印がある面を上にして、電池パックの巧を合 
わせてください。 


@電池パックをロックずる 



• □ックレバーを 「 LOCK 」 の矢印方向へスライ 
ドさせまず。 

〇電池カバーの巧と本がのイヤホンマイク 
端子を合わせる 



©電池カバーを 取0付ける 



* 本機と電池カバーの突起や溝が、 「カチッ」 と合 
ラよラに取口付けます。 
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I _電池パックを取0かず_ I 

本機の電源を切 D 、電化/ V ソクの□ックを解除した 
が態で、図のよラに電化パックを持ち上げます。 



電池パックについて 

•電池パックを使い切った状態で、保管-放置しなし、 
でください。お客様が登録*設定した内容が消失ま 
たは変化した0、電池パックが使用できなくなるこ 
とがあ0ます。長期間保管-放置ずるときは、半年に 
1回程度補充電を巧ってくださし、。 

• 電池パックの使用条件によって、寿命がおづくにつ 
れて電池パックび膨れることがあ0ますが、安全上 
問題はあ D ません。 

•電池パックは消耗品です。十分に巧電しても使巧 
できる時間が極端に短くなったら、交換時期でず。 
新しい電池パックをお買いホめください。 

• 電池/ \°ックや本體の充電端子がちれたら、乾いたきれし、 
な綿棒などで清掃してください。をのままにしておくと、 
充電ができなくなるなど接軸不良の原因とな。ます。 

U チウムイオン電ミ也につし VC 
•本機は、 1 J チウムイオン電池を使巧し 
ていまず。 U チウムイオン電池はリサ 
イクル可能な貴重な資源です。 

■リサイクルは、おおくのモバイル- 
1」サイクル*ネットワークのマーク 
のあるお店で巧っています。 

■リサイクルのときは、ショートさせたり、分解しな 
いでください。火災-感電の原因とな0ます。 



Li-ionOO 
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電池パックの巧電 


[ AC アダブタで巧電ずる ] 

AC アダプタ 「 ZTDAA 1 」（オプシヨン品）に、充電用 
microUSB 変換アダプタをお0付けて巧電する方 
をを説明します。 

•巧電中は、本機や冉 C アダフタが温かくなることが 
あ0ます。 


外部接続端子 スモールライト 



Oac アダプタの接続コネクターに、巧電用 
microUSB 変換アダプタを取 D 付ける 



•向きに注意しながら、水平に「カチツ」と音がする 
まで差し込みます。 


0か部を続端子の端子キヤッブを開き、本お 
に巧電用 microUSB を換アダブタを取0 
付ける 



©AC アダプタのプラグを起こし、ま庭用 
AC コンセントに差し込む 



•巧雲か‘始ま0、スモールライトが点灯します。 
•スモールライトが消灯すれば、充電は完了です。 

〇 AC アダプタのプラグをま庭用 AC コンセ 
ントから巧き、ブラヴを元のが態に戻す 



©本おか6、巧電用 microUSB 変換アダプ 
夕を取0かず 

© か部接続端子の端子キヤップを閉じる 
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AC アダプタ利用時のこを意 

•巧電するときしソか、フラグは倒してください。また、 
コードを強く引っ張った0、ねじった0しないでく 
ださい。断線の原因とな0まず。 

スモールライトが点滅しているとき 
•電池パックの賈常か寿命のため、充電できていませ 
ん。新しい電池バックと交換してくださし、。 

海外での巧電について 

•海外での充電に起因するトラフルについては、当社 
では責任を負いかねますのであらかじめご了承くだ 
さし\。 


[PC 接続用 microUSB ケーフルを使って巧電するI 

USB 巧電が有娜こ設定されているときは、 PC 接続 
用 microUSB ケープルで本機とパソコンを接続す 
ると、パソコンの USB 端テからの電力で本機を巧 
電できます。 

• USB 接続モードが 「高速転送 モー ド」 のときは、ノてソコ 
ンに USB ドライバをインス!-ールしていないと充電 
できません。 CUSB ドライ/くの入手先：ページ） 

■ SD 力ードホ装着時は、自動的に r 高速転送 モー ド」 
で接続されますので、ごを意くださし、。 



〇か部接続端子の端子キヤッブを開き、本な 
に PC お続巧 microUSB ケーブルを取り付 
ける 



0バソコンの USB 端刊こ、 PC 接続巧 micro 
USB ケーフルを取0付ける 



USB 充電利用時のごを意 

• PC 接続用 microUSB ケースレを使って本機とパソコ 
ンを接続ずると、自動的に本磯の電源が入ることび 
あ0まず。このため、舶;空機巧や病院など、使用を禁 
止された区域では本機とパソコンの接続を巧わない 
よラごを意くださし、。 

•接続霞境やパソコンの4犬態によっては、巧電できな 
かった0、充電に時間びかかることがあ0まず。 

•巧電用 microUSB 変撰アダフタと AC アダフタを接続 
して巧電したときよ D も、巧電時間わ t 長くな0まず。 

USB 巧雷の設定を確詔するとき 
mm >1 ■端末設定」 ♦rusB 接続」 

■ USB 巧電がち効に設定されているときは、 「 USB 充 
電」の欄にチェックび入ってし、ます。 
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SD 力ードの取り付け/取りかし^ 


「 付属の SD 力ード(試お品)について ] 

付属の SD カードには、お買い上げ時に r お試しコン 
テンツ」（試巧品）があらかじめ保巧されています。 
付属の SD 力ードは r お試しコンテンツ」を削除して 
も、使用することができます。 

•削除した 「お試しコンテンツ」 は元に戻せません。ブ 
ウンロードなどによる再提供はいたしかねますの 
で、ごを意くださし、。 

• 「お試しコンテンツ」 は、 SoftBank 日 05SH 専巧で 
す。他機種では使用できません。 

•付属の SD カードと r お試しコンテンツ」 は、試供品 
のため保証の対象がとな口ます。 


「 SD 力ードお j 用時のごを意 ] 

• SD カードを無理に取り付けた0、取り外さないで 
ください。 

• SD カードは、ルさなお子様の手の届かない所で保 
管/使巧してください。誤って飲み込むと、窒息す 
る恐れがあ0ます。 

• 端子面に手や金属で軸れむいでくださし、。 

■ SD 力ードの登録内割ま、事故や故障によって、消失 
または変化してしまラことがあります。大切なデー 
夕は控えをとっておくことをおすすめします。な 
お、データび消失または変化した場合の損害につき 
ましては、当社では責任を負いかねますのであらか 
じめご了霞くださし、。 

•データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の 
電源を切ったり、電池パックを取り外したりしなし、 
でくださし、。 

• データの消去や上書きなどにごを意くださし、。 


L SD 力ード取0付け位置について J 

SD 力ード取り付け位置は、 USIM 力ード取0付け 
位置との上下2段構造となっていまず。 

SD 力ードを誤って USIM 力ード取り付け位置に差 
し込まないよラ、ご注意ください。 


レパ 



USIM 力ード 


SD 力ード 
取 D 付け位置 
(上隙 

USIM 力ード 
取 D 付け位置 
(下隙 


• USIM カードを取りかすときは、レバーを手前 
に引きます。 


I _ SD カードを取口付ける 

必す本機の電源を切つたが態で巧つてください。 

0電池カバーを取0かず 



•ツメに指をかけて、電池力/\'一を自然に浮かせ 
るよラにして外します。 
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©電池パックを取 D かす 



•電池パックのロックを解除したげ態で、図のよ 
ラに電池パックを持ち上げます。 

@ SD 力ードを取0付ける 



•端子面を下にして、 SD 力ードをゆつく 0と水 
平に奥まで差し込みます。 

• SD カードがのものは取り付けないでくださ 
い。 

〇電池パックと電池カバーを取0付ける 
(您4ページ 「電池バックを取0付ける J 
操作© 1 U 降） 

SD カードの認識を辭除ずるとき 

田西!. ♦「端ま設定」 ♦「 microSD と端末容量」 ♦ 
「 mkroSD のマウント辭除」 


I _ SD 力ードを取 D かず_ I 

SD カードを指で軽く巧さえて、矢印の方向へゆつ 
く 0と水平に引き抜いて巧します。 

•必す SD カードの認識を解除したあと、本機の電源 
を切つた状態で行つてください。 
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暗証香号について 


本機の使用にあたっては、;欠の暗誌香号が赵要とな 
0まず。 


暗証番号 

各機能を利用ずると言の操作用暗証番 
号です。（お買い上げ時は設定なし） 

□ック No . 

画面ロックの解陈、電話帳制限の設定 
を巧ラときに使ラ趋証蓄号です。（お買 
し、上げ瞄が9999」） 

交換機用暗 
註香号 
(発着信規制 
巧暗証晋号） 

ご契約時の4ケタの番号です。契約内容 
の変更、オフシヨンサービスを一般電話 
から操作するとき、発着信規制サービス 
の設定を行ラときに使います。 


暗証香号はおちれにならないよラ、 
他人に知られないようご注意ください。 


他人に知られ悪用されたときは、その損害について 
当社では責任を賃いかねますので、あらかじめご了 
承ください。 

•万一お忘れになった塌合は、所定の手続きが必要と 
な0ます。詳しくは、ソフトバンクモバイルホーム 
ぺージ ( http :// www . sofl : bank . ji 3) を参照してく 
ださい。 

暗証番号の入力間違いについて 
•各機能で暗証番号の入力を間違えると、間違いを知 
らせるイッセージが表をされまず。操作をや0直し 
てくださし、。 

•交撰機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)の入力を 
3回間違えたときは、発着信規制サービスの設定変 
更ができなくな D まず。このときは、交換機用暗証蓄 
号(発着信規制用暗証香号)の蜜要が必要とな0ます 
のでご注意くださし、。 

■し U 前、携帯電話から発着信規制用暗証番号を璧更 
されたお客様は、発着信規制を設定ずる際に、その 
変更後の番号を入力してくださし、。 


I 操作用暗証涅号を設定ずる 

〇 laa^r 端末設を J 
©r 位置情おとセキュリティ J 
© 「お証涅号設を」 ♦roK」 

〇設まする操作用暗証香号入力 ♦roKj 
©再度、設まずる操作巧暗証空号入力 ♦ 

roKj 

©roKj 
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PIN コードについて 


PIN コードとは、 USIM 力ードの暗証香号です。 
第兰者による本機の無断使用を防ぐために使いま 
す。 （USIM 力ードお買い上げ時は 「9999」 に設定さ 
れています。） 

•電源を入れたとき、 PIN コードを入力しないと本磯 
を使用できないよラにすることができます。 


[_ PIN コードを変更する 

Q 胃♦「端末設定」 

©「位置情巧とセキュ IJ ティ J 
@ 「USIM 力ード ロック 設定」 
©「USIM 力ードを □ック J 
©現在の PIN コード入力 ♦rOKJ 
0 rUSIM PIN の変更 J 
0現在の PIN コード入力 ♦rOKJ 
© 新しい PIN コード入力 ♦rOKJ 
© 再度巧しい PIN コード入力 ♦rOK」 


PIN コードの入力間違いについて 

• PIN コードの入力を3回間違えると、 PIN □ックび設 
定され、本機の使巧が制限されます。 

PIN □ックを辭除するとき 

•お問い合わせ先 （ C ^ 裏表紙）で、 rPIN □ッ ク醉除 
コード （ PUK コード)」 を確認のラえ、次の操作を 
巧ってください。 

PIN □ック解除コード入力 ♦ rOK 」 ♦新しい PIN 
コード入力 ♦ rOK 」 ♦再度新しい PIN コード入 

力 ♦ roK 」 

■ PIN ロック稱除コードの入力を10回間違えると、 
USIM 力ードが□ックされ、本機が使用できなくな 
りまず。このときは 、 r ソフトバンクシヨ ッス にて 
USIM カードの再発行（ち償）が必要にな0まずの 
で、ご注意ください。 


11 
















仕様変更などにより、内容が 一 g 腰なることがあります。 

「 005SH 本な 


質量 

本体：約 127 g 

電池パック裝層時：約 151 g 

連続通話時間'较 1 

約34日好 (3 G モード） 

約29日好 ( G 5 M モード） 

連続待受時間 

約40日時間 (3 G モード） 

約320時間に SM モード） 

ワンセグ連続視 
聴時間 

約6時間 

巧電時間（本機の 
電源を切って巧 
電した場合） 

AC アダプタ：約190お 
シガーライター充電器：約200分 

サイス 

(幅 X 高さ X 奥行） 

約 62 Xl 22.8 Xl 5.4 mm 

(ク□ーブポジション時、突起部 

除く） 

最大出力 

日. 25 W (3 G モード） 

2.日 W 03 SM モード） 


連続通話時間とは、巧雲を満たした新品の電池 
パックを装着し、電波が正常に受信できる静止状 
態から賣出した平巧的な計算値です。 

X 2 連続待受時間とは、充電を満たした新品の電池 
パックを装着し、通話や操作をせす、電波び正常 
に受信できる静止状態から算出した平ちのな計 
賣値です。データ通信を無効に設定したときの数 
値です。また使巧環境（充電状況、気温など）や機 
能の設定状況などによ口、ご利用時間び変動する 
ことがあ0ます。 

X 3 ワンセグ連続視聴時間とは、巧電を満たした新品 
の電池ノいクを装着し、 AV ポジション r 標準」、映 
像設定脚るさ）「2」、サウンド設定 rOFF 」、 なめ 
らかフレーム補間 rOFF 」 のを件で、別売のマイク 
イ寸ステレスイ中ホンを使用し、電油残量約10%を 
残した計算値です。 


•左記の時間は、画面の明るさを「5 段階中の 2 段階 
目」 に設定したときの数値です。 

•お使いの場所や状況、設定の容によって、左記の時 
間は変動します。 

•液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作 
られていますが、画素欠けや常時点なする画素があ 
0まずので、あらかじめご了承くださし、。 

「 付属品 ] 


■電池パック （SHBD01) 


電圧 

3.7 V 

使巧電池 

1」チウムイオン電池 

容量 

1,130 mAh 

外形サイブ 
(幅 X 高さ X 與巧） 

約 38.2 X 65.2 X 4.3 mm 
(突起部除く） 


■ PC 接続庙 microUSB ケーフル (SHDDL1) 


充電温度轟囲 

5 に〜巧で 

ケープルの長さ 

約 80 cm 

使巧プラグ 

standard-A 、 Micro-B 


■ 巧電巧 mi び oUSB 変換アダフタ （SHCDL1) 


ケープルの長さ 

約 12 cm 

質量 

約目. 5 g 


使用箇所 

使巧巧料/表面処理 

キぉビネット（ディスプ 
レイ側） 

マグネシウム合金 + ABS 樹 
脂/蒸着（ホワイト色、フ 
ラック色)、 UV 塗装（ピンク 
色） 

キャビネット（キーボー 
ド側） 

PA 樹脂 + GF 樹脂/ UV 塗 
装 

キャビネット（電池パッ 
ク側） 

ABS 欄旨 

キぉビネット（ディスフ 
レイ背面側スライド部） 

マグネシウムを金 + ABS 樹 
脂/塗装 

キーボード（文字入力 
キ ー 、 Del キ ー 、 Enter 
キー 、 Shift キ ー 、Fn キ ー 、 
かな/英数切替キー、 
Space キー、絵文字キ ー 、 
記号キー、 MENU キー、 
ホームキー、民るキー、 
カーソルキー、センター 
キー、検索キー） 

PET + UV 硬化樹脂 

電池カバー、キぉビネッ 
卜飾 D 

ABS 樹脂/ UV 塗装 

ディスプレイ窓 、力乂ラ 
窓、モバイルライト窓 

アクリル樹脂 

力>；ラ飾0、赤外線ポー 

PC 樹脂 

イ中ホンマイク端子 

銅/金メッキ 

イ中ホンマイク端テ周 D 

PA 樹脂 

HDMI 端テキトップ、外 
部接続端子キャッフ、サ 
イド電源キー 

エラストマー樹脂 + P 〔樹 
脂/ UV 塗装 

ホイッブアンテナ 

SUS + PA 樹脂/塗装 


使巧箇所 

使巧材料/表面処理 

MENU キー1ホーム 
キー、戻るキー(ディスフ 
レイ側） 

シリコンゴム+ウレタン樹 
脂 + PC 赖脂 

サイド言量キー、サイド 
検索キー 

シリコンゴム+ PC 樹脂/ 
UV 塗装 

サイドシぉッターキー 

シ1」コン3’ム+ PC 樹脂/ 
蕭層 

mic の SD ホルダ 

SUS 

ネジ 

5 WCH 16 AC 鉄/クロム 

^ツキ） 

ロックレバー 

P 0 M 欄旨 

電池パック 

PC 棚旨 + ABS 樹脂 


















































[ア更新 


ネットワークを利用してソフトウェア更新が必要か 
どラかを確認し、必要なときには更新ができます。 

ソフトウェア更新を巧ラ前に 

•本磯の状お（放障*破損-水濡れなど）によっては、 
保をされているデータが破棄されることがあ D ま 
ず。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバック 
アッフしておくことをおずすめします。なお、データ 
が消失した場合の損害につきましては、当社は責任 
を負いかねまずので、あらかじめご了承ください。 

ソフトウてア更新につし、てのごを意 

•更新が完了するまで、本機は使用できません。（ソフ 
トウェア更新には30分程度かかることがありまず。） 

•電波状態のよい所で、移動せすに操作してくださし、。 
また、電池残量が十分あるが態で操作してください。 
更新途中に電波が態び悪くなった口、電池残量がなく 
なると、更新に失敗することびありまず。（更新に失敗 
ずると本機げ使巧できなくなることがあ D ます。） 

•他の機能を操作しているときは、ソフトウェア更新 
は巧えません。 

•本機に PC 接続用 microUSB ケーブルを接続している 
ときは、取りかしてください。そのままでソフトウェ 
ア更新を実行すると、正しく完了できないことがあ 
0ます。 


Q 胃♦「端末設定 J 
0 r 端末情報 J 
@1■ソフトウェア更新 J 

©「ソフトウェア更新 _!♦ r 実巧 J 

•拟隨は、画面の指況こ従って操作してくださし、。 

■ソフトウェアを巧が完了ずると 

ソフトウェア書き換え完了画面が表示されたあと、 
自動的に巧起動します。 

•再起動後、更新完了のメッセージとインフォメー 
シヨンが表示されます。 

ソフトウてア更新後に再起動しなかったとき 

•電池バックをいったん取0かしたあと再度取口巧 
け、電源を入れ直してください。それでも起動しなし、 
ときは、ご契約のソフトバンクの故障受巧 （0^ 裏表 
紙)にご相談ください。 
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安全上のごを意 


ご使巧の前に、この「ま全上のごを意」をよくお読みのラえ、正しくお使いください。また、お読みになった 
あとは大切にな管してください。 

•ここにおした注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載 
していますので、必すお守0 くださし、。 

• 本製品の故障、誤動作または不具合などによ0、通話などの機舎を逸したために、お客様、または第王者が貴け 
られた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承くださし、。 


巧の表示の区分は、表示内容を守らす、誤った使用 
をした塌合に生じるを害や損害の程度を説明して 
います。内容をよく理辭したラえで本文をお読みく 
ださし、。 


A \ を険 

この表示は、 

取口おいを誤った場合、 

「死亡または重傷を賣ラを険が切 
迫して生じることが想定される」 

巧容です。 

A 警告 

この表示は、 

取 D 扱いを誤った場合、 

「死亡または重傷を員ラ可能性 
が想定される」 内容です。 

么を意 

この表示は、 

取 D 扱いを誤った場合、 

「軽傷を負ラ可能性が想定され 
る場合およけ物的損害のみの発 
生が想定される」 内容でず。 


巧の給表示の区巧は、お守0いただく巧客を説明 
しています。内容をよく理解したラえで本夕をお 
読みくださし、。 


0 

禁止 

禁止（してはいけないこと）を示しまず。 

巧ぉ窝止 

分解してはいけないことを示します。 

水濡れ禁止 

水がかかる塌巧で使巧した0、水に濡ら 

した0してはいけないことを示しまず。 

濡れ手禁止 

濡れた手で巧ってはいけないことを示 

します。 

〇 

指示 

指示に基づく行為の強制（必す実行して 

し、ただくこと）を示します。 

€ 

電源プラグをコンたントから巧いてし、 

電ミ原ブラヴ 
を巧く 

ただくことを示します。 
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ま全上のご注意 


本巧、電池パック、 USIM カード、 
PC 接続用 microUSB ケーブル、 
巧電巧 mic の USB 変換アダプタ、 
巧電器(オプション品)、 SD カードの 
取0巧いについて(巧通） 


を巧 


本機に使用する電池パック ’PC 接続用 A 
mkroUSB ケーフル.巧電用 microUSB 
変換アダプタ-巧電器(オプシヨン品)は、指示 
ソフトバンクが指定したちのを使用して 
ください。 

指定品外のものを使用した場含は、電池 
! てックの漏液•発熱■破裂-発火や、充電器 
の豬熱-発火-故障などの原因とな0ます。 


分解•改造-ノ\ンダ巧けなどお客様によ 
る修理をしないでください。 

火災-けが-感電などの事故または故障の 
原因とな D ます。また、電池パックの漏液- 
発熱•破裂*発火などの原因とな D ます。 
本機の改造は電渡法違反とな0、麵則の対 
象とな0ます。 


⑩ 

巧！程禁止 


高温になる場所（火のそば、暖房器具のそ 
ば、直射曰おの当たる場所、炎天下の車内 
など）で巧電-使巧-放置しないでくだ禁止 
さい。 

また、暖かい場所や熱のこち0やすい塌 
巧（こたつや電気毛巧の中、携帯カイロの 
そばのポケット内など）においてち同様 
のを険があ0ますので、充電•放置•使 
巧•携帯しないでください。 

機器の変开ミ-故障や電池ノ \°ックの扇液•発 
熱•発火•破裂の原因とな D ます。また、 
ケースの一部び熱くな0、やけどなどの原 
因となることびありまず。 

本機に電池パックをお0付けた0、巧電^ 
器を接続する際、ラまく取0巧けや接続 'ey 
ができないときは、無理に巧わないでく禁止 
ださい。電ミ也パックや端子の向きを確か 
めてから、取0付けや接続を巧ってくだ 
さし、。 

電池パックを漏液•発熱•破裂-発火させ 
るなどの原因とな0ます。 


濡らさないでください。 

水やペットの尿などの液体が入ったとき/ 
に、濡れたまま放置した D 、 濡れた電池パッ 水濡れ禁止 
クを巧電すると、発熱•感電■火災-けが- 
故障などの原因とな D ます。 

使用場所、取0扱いにごを意くださし、。 


本機•電池パック•巧電器を、加熱調理^ 
機器(電子レンジなど）•高圧容器(圧力室じソ 
など）の中に入れた0、電磁調理器 （IH 調 禁止 
理器)の上に置いた0しないでください。 

電池パックの漏液■凳熱•破裂-発火や、 

本機-巧電器の発熱•発煙•発火*故障な 
どの原因とな口ます。 
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プロパンガス、ガソ IJ ンなどの引火性ガ A 
スやが塵の発生する場巧（ガソリンスタ V 
ンドなど）では、がす事前に本機の電源を 指示 
お切0ください。また、巧電ちしないでく 
ださい。 

ガスに引火する恐れびあ D ます。ガソ U ン 
スタンド構巧などでおサイフケータイ® 

対応携帯電話をご利巧になる隙は、電源を 
切った状態で使用してください。（おサイフ 
ケータイロックを設定されている場合は、 

ロックを觸除した上で電源をお切0 くだ 
さし、。） 

落とした D 、 おばた0して、強い衝撃をち^ 
えないでください。 

電池パックの漏液•発熱•破飄-発火や火禁止 
災•感電-故障などの原因とな0ます。 

使用中、充電中、保管時に、異音•発煙 - A 
具臭など、今までと具なることに気づい V 
たときは、巧の作業を巧ってください。 指示 

1. コンセントやシガーライターソケットから 
巧電器を持ってフラグを抜いてくださし、。 

2. 本機の電源を切ってくださし、。 

3. やけどやけびにを意して、電池パックを 
取り外してくださし、。 

異苗な状態のまま使用すると、火災や感電 
などの原因とな0ます。 


か部接続端テ- HDMI 端テ-イヤホンマベ、 
イク端子に、化やペットの巧などの液体 
や導電性異物（鈴筆のなや金属片、金属製禁止 
のネックレス、ヘアピンなど）が S 虫れない 
よラにしてください。またの部に入れな 
いよラにしてくださし、。 

ショートによる火災や故障などの原因とな 
ります。 


ぐらついた台の上や傾いた所など、不を 
定な塌巧に置かないでください。 

落下して、けびや故障などの原因とな0ま 
す。バイブレータ設定中や巧電中は、特にご 
を意くださし、。 


0 

禁止 


乳幼児の手の届かない場所に保管してく 
ださい。 

誤って飲み込んだ0、けがなどの原因とな 
0ます。 


〇 

指示 


テ供が使巧する場さは、保護者が取 D 巧 A 
い方をを教えてください。使巧中におい M 
ても、指示どお D に使巧しているかをご指示 
ミ 主意ください。 

けびなどの原因とな口ます。 
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ま全上のご注意 


電池パックの取0巧いについて 


[ _ to 族 _ ] 

電ミ也パックのラベルに記載されている表示によ0、 
電池の種類を確認した上で、ご利用-化巧をしてく 
ださい。 


I ^警告 

電化パック内部のあが 皮膚 や衣服に付着 A 
した塌合は、ただちに本機の使巧をやめ、 
きれいな水で洗い流してください。 指示 

皮膚に傷害を起こすなどの原因とな0ます。 


表示 

電池の種類 

Li-ionOO 

I 」チウムイオン電池 


火の中に投下しないで < ださい。 ベ、 

電池/ 1 ックを漏液-破裂-発火させるなど 
の原因とな0ます。 禁止 

訂を刺したり、 M ンマーでたたいたり、踏^ 
みつけた D 、 強い衝撃をちえないでくだ 
さい。 禁止 

電池パックを漏液•発熱•破裂-発火させ 
るなどの原因とな0ます。 

電池パックの端子に、針金などの金属類^ 
を接軸させないでください。また、導電性 W 
異物（銘筆のなや金属片、金属製のネック禁止 
レス、ヘアピンなど）と一緒に電ミ也バック 
を持ち運んだ D 保管した0しないでくだ 
さし、。 

電池パ、ンクを漏液•発熱•破裂-発火させ 
るなどの原因とな0ます。 


所定の巧電時間を超えてち巧電が完了し A 
なし、塌合は、龐をホ止してください 。 M 

電池ノ t ックを漏液■発熱■破裂-発火させ指示 
るなどの原因とな0ます。 

電ミ也パックの使用中•巧電中•保管時に 、 A 
異臭.発熱.変色.変形など、さまでと V 
異なることに気づいたときは、やけどや指示 
けがにを意して電化バックを取 D 巧し、 

さらに火気から遠ざけてください。 

異常な状態のまま使用すると、電池パック 
を漏液•発熱•破裂-凳火させるなどの原 
因とな口ます。_ 

ペットが電池パックに陋みつかないよラ A 
ご注意くださぃ。 W 

電池ノンクを漏液•発熱•破裂-発火させ指示 
るなどの原因とな0ます。 


電池パック內部の液が眼の中に入ったと A 
きは、こすらす、すぐにきれいな化で洗い 
流し、ただちに医師の診察を受けてくだ 指示 
さし、。 

失明などの原因となります。 


不要になった電ミ也パックは、一般のゴ5 
と一緒に捨てないでくださし、。 

端子にテープなどを貼 C 、 個別回収に出す 
か、最寄 D のソフトバンクショップへお持 
ちくださし、。 

電池を巧別している币のがでは、をの規則 
に従って処理してくださし\。 


0 

禁止 
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本巧の取 D 巧いについて 




モバイルライトの発お部を人の目に近ブ 
けて点巧発おしないで < ださい。 

視力障害の原因とな0ます。また、目がくら 
んだ0、震いた D してけびなどの事故の原 
因とな0ます。 


0 

禁止 


自動ま、バイク、自転車などの乗0物の運 
転中には使巧しないで < ださい。 

交通事故の原因とな0ます。 

乗0物を運西しなび6携帯電話を使巧する 
ことは、法律で禁止されてお0、罰則の対象 
とな0ます。 

運転着び使用する場合は、駐停車び禁止さ 
れていない安全な場所に止めてからご使 
用ください。 


0 

禁止 


ミ 主意事頂： 

当製品に使用のモパイルライト 
化源 LED は、指定されていない調 
整等の操作を意図的に行った場 


4 A1:2002 8 A2;2001 


クラス1 LED 製品 


合、眼の安全性を超える光量を放出する可能性があ口 
まずのでお瞬しないでください。修理は、指定のサー 
ビスステーシヨンに限定されています。 



■モバイルライト光源 LED 特性 

a ) 連続凳化 

b ) 波長 

白； 400 -700 nm 
C ) 最大出力 

白；日70^|\/\/(内部1.6|71\/\/) 


高精度な制御や微弱な信号を取0巧ラ電 A 
子機器のおくでは、本機の電源を切って 
ください。 指示 

電子機器び誤動作するなどの影響を与える 
場合があ0ます。 

^^ごを意いただきたい電テ機器の例 
補聴器-植込み型む腺ペースメーカ•框 
込み型除細動器-その他の医巧電気磯 
器-火災報知器-自動ドア-その他の自 
動制御機器など 

本機の電液によ D 運航の安全に支障をき A 
たす恐れがあるため、航空機巧では電源 M 
をお切0 ください。 指示 

磯ので携帯電話が使巧できる場合は、航空 
会社（の乗務員）の指示に従い適切にご使 
用くださし、。 

也臓の弱い方は、着信時のバイフレー A 
ション（振動）や着信音量の設定に注意し V 
てくださし、。 指示 

む臓に影響を与える恐れがあ0ます。 

屋外で使巧中に雷が鳴口だしたら、ただ A 
ちに電源を切って屋内などのままな塌巧 V 
に移動してください。 指示 

落雷や感電の原因とな口ます。 
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ま全上のご注意 


赤外線ポートを目に向けて送信しないで 
ください。 

目に影響を与える可能性びあ0ます。 


0 

禁止 


ま雨電子機器に影響をちえる場合は使用ベ、 
しないでください。 ^ 

本磯を自動車内で使用すると、車種によ0 禁止 
まれに車両電テ禮器に影響を与え、ま全走 
巧を損なラ恐れびあ0ます。 

本機の使用によ0、皮膚に異常が生じた A 
塌含は、ただちに使巧をやめて医師の診 V 
察を受けてください。 指示 

本機では材料として金属などを使用してし、 

ます。お客様の体質や体調によっては、かゆ 
み-かぶれ-湿疹などが生じることがあ0 
ます。（使用材料； 0:^13ページ） 


本機に磁気カードなどを近づけないでく 
ださい。 

キト ッシュ カード•クレジ ッ トカード*テ 
レホンカード-フロ ッ ピーディスクなどの 
磁気データが消えてしまラことがあ口ます。 


0 


ストラップ•ホイッフアンテナなどをベ、 
持って本 機を 振0回さないでください 。 W 

本人や周囲の人に当った D 、 ストラッフび禁止 
切れた D して、けがなどの事故や故障およ 
び破損の原因とな口ます。 


本機を長時間ご使用になる場さ、特に高 A 
温環境では熱くなることがあ0ますの W 
で、ご注意ください。 指示 

長時間肌にるれたまま使用していると、低 
温やけどになる恐れがあ0ます。 

着信音が鳴っているときや、本機でメロベ、^ 
ディを再生しているときなどは、スピー^ 
カーに百を近づけないでください。 禁止 
難聴になる可能性があ D ます。 

本機を開閉する隙は、指やストラップな A 
どを挟まないよう er ま S ください。 M 
けびなどの事故や破損の原因とな0ます。 指示 

ワンちヴを視聴するときは、巧巧明るい A 
塌巧で、画面からある程度の距離を空け V 
てご使巧ください。 指示 
視力低下につながる可能性があ口ます。 


イヤホンを使用ずるときは音量に気をつ 
けて < ださい。 

長時間使用して難聴になった0、突然大きな 
音び出て耳を痛めた0する原因とな0ます。 


〇 

指示 


巧電器(オフシヨン品)の取 D 巧いについて 




巧電中は、巧や布団でおおった0、包んだ 
0しないでください。 

熱がこもって火災や故障などの原因とな0 
ます。 


0 

禁止 
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指定 W 巧の電源•電圧で使巧しないでく /〇 
ださぃ。 

指定!;(外の電源•電圧で使用すると、火災禁止 
や故障などの原因とな D ます。 

• AC アダプタ（オプション品）； AC 1 00 V 〜 

240 V (家庭用 AC コンセント専用） 

•シガーライター巧電器（オプション品）： 

DC 12 V -24 V (マイナスアース車専用） 

また、海か旅ち巧として、市販されている 
「変圧器」は使用しないでください。 火災. 

感電■故障の原因とな D ます。 

長時間使巧しない塌合は、巧電器を持って A 
プラヴをコンたントから抜いてください。^ 
感電.火災.故障の原因とな0ます。 電源プ ラヴ 

を巧く 


シガーライター巧電器（オフシヨン品 ） A 
のヒューズが切れたときは、必す指定の ， P 
ヒューズに交換してください。 指示 

指定 U ■(外のヒューズを使用すると、火災や 
故障の原因とな C ます。指定のヒューズに 
関しては、シガーライター巧電器の取扱説 
お書でご確認くださし、。 

万一、かやペットの尿などのお体が入っ A 
た塌合は、ただちに充電器を持って、コン^ 
むントやシガーライターソケットからプ 電源プラヴ 
ラグを抜いてください。 

感電■発煙-火災の原因とな0ます。 

プラグにほこ D がついたときは、充電器 A 
を持ってフラヴを]ンたントから1^き 、 M 
乾いた巧などでふき取ってください。 指示 

火災の原因とな D ます。 


シガーライター充電器(オプション品)は、ベ、 
マイナスアース車専田でず。プラスアー^ 
ス車には絶対に使巧しないでください。 禁止 

火災などの原因とな D ます。 

巧電器をコンたントに差し込むときは 、 A 
巧電器のプラヴや端子に導電性異物（銘 ，P 
筆のなや金属片、金属製のネックレス、へ指示 
アピンなど）が邮れないよラに注意して、 

確実に差し込んでくださし、。 

感電•ショート-火災などの原因とな D ます。 


濡れた手で充電器のプラグを抜き差しし 
ないでください。 

感電や故障などの原因とな0ます。 

濡れ手禁止 

雷が鳴 0 出したら、巧電器には軸れない / C \ 

でください。 


感電などの原因とな0ます。 

A 

禁止 

を意 

I 

お手入れの際は、コンたントやシガーラ jm 

イターソケットから、於す巧電器を持つ 

お 

てプラグを抜いてください。 

電源プラヴ 

感電などの原因とな0ます。 

を巧< 


巧電器をコンセントやシガーライターソ A 
ケットから抜くときは、コ-ドを引っ張 M 
らす、充電器を持ってフラグを巧いて< 指示 
ださい。 

コードを引っ張るとコードが傷つき、感電 
や火災などの原因とな D ます。 
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ま全上のご注意 


巧電器をコンむントに接続しているときベ、 
は、引っ掛けるなど強い街撃をちえないじゾ 
でください。 禁止 
けがや故障の原因とな D ます。 


PC 接続田 microUSB ケーブル、巧電用 micro 
USB 変換アダプタの取0巧いについて 




使用によ0、巧膚に異常が生じた場含は 、 A 
ただちに使用をやめて医師の診察を受け W 
てくださし、。 指示 

本製品では材料として金属などを使用して 
います。お客様の体質や体調によっては、か 
ゆみ-かぶれ-湿疹などが生じることがあ 
ります。 


医用電気機器近くでの取0巧いについて 


ここで記載している内容は、 「医田雲気機器への電波の 
影響を 防止ずるための携帯電話端末等の使用に関する 
指が」 (電肢環境協議会[平成9年4月])に準拠、なら。 
に r 電液の医用機器等への驚響に関する調査研究報告 
書」(平成13年3月 r 社団法人電渡産業 会」）のの容を參 
考にした电のです。 

E I 


植込み型/む臓ペースメーカおよび植込 A 
み型除細動器を装着されている塌合は 、 %w 
ペースメーカ等の装着部位から 22〔のしソ指示 
上離して携行および使用してください。 

電肢によ0植込み型む臓ペースメーカおよ 
び植込み型除細動器の作動に震響を与える 
場含びあ D ます。 


自宅療養など医療機関のかで、植込み型也 A 
臓ペースメーカおよけ植込み型除細動器 ，P 
W 巧の医用電気機器を使用される塌合に指示 
は、電波による影響について個別に医巧電 
気機器メーカなどに確認してください。 

電波によ0医用電気機器の作動に影響を与 
える場合びあります。_ 

医療機関などでは、が下を守ってくださ A 
い。本機の電放によ0医用電気機器に影 V 
響を及ぼす恐れがあ0ます。 指示 

• 手術室*集中治療室 0 CU ) • 冠状動脈疾 
患監視病室 CCCU ) には、本機を持ち込ま 
ないでくださし、。 

• 病棟巧では、本磯の電源を切ってくださし 
• ロビーなど、携帯電話の使用を許可された 
場所であっても、おくに医用電気機器か’あ 
るときは本機の電源を切ってくださし、。 
•医療機関び個々に使用禁止、持ち込み禁 
止などの場所を定めている場含は、その 
医療機関の指示に従ってくださし 
満員電車などの混雑した塌巧にいるとき A 
は、本機の電源を切ってください。付近に M 
植込み型,む臓 ペースメーカ および植込み 指示 
型除細動器を装着されている方がいる巧 
能性があ0ます。 

電渡によ0、植込み型む聴ペース;一力お 
よけ植込み型除細動器が誤動作するなどの 
影響をちえる場合びあ0ます。 
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3 D 画像の視睹について 

A 

1 を意 1 

お過敏の既往なのある人、/じ、臓に疾患の 
ある人、体調不良の人、睡眠不足の人、疲 
れたが態の人、酒気を帯■こ人は 3 D 画像 
を視聴しないでください。 

病が悪化の原因となることがあ 0 ます。 

0 

禁止 

3 D 画像の視聴中に、画像びはっき 0 と二 
重に見えた塌合は、使用を中止してくだ 
さい。 

長時間の視聴は、目の疲れの原因となるこ 
とびあ 0 ます。 

〇 

指示 

3 D 画像の視聴中に、疲労感、不快感など 
具苗を感じた塌合は、使巧を中止してく 
ださい。 

体調不良の原因となることがあ 0 ます。適 
度な休憩をとってくださし、。 

電車や自動車の中など、画面が揺れやすい 
環境では特にを意してくださし、。 

〇 

指示 

3 D 画像視聴の巧象年齢は 6 歳 W 上です。 
子供が視聴する塌合は、保護者び付き添 
し、、目の疲れがないかご注意ください。 

モおが視聴する場合は、疲労や不快感など 
に対する反応びわか 0 にくいため、急に体 
調び悪くなることがあ 0 ます。 

〇 

指示 

子供の目の成長過程を守るため、の旧や 
ル中学生は、 3 D 画像の長時間の視聴を控 
えるよラにしてください。 

健をな視覚凳達に影響をちえる可能性があ 
ります。 

〇 

指示 


3 D 画像を長時間連続視聴して、目の疲れ A 
や頭痛、乗0物酔いに似た症がなどを感 W 
じた塌合は、視聴を中止してください。 指示 

目を休める、遠くを見るなどをして、連続視 
聴は避けるよラにごを意くださし、。 
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お願いとご注意 


I _ご利巧におたって_ I 

• USIM カードや、 USIM カード装着済みの本磯を盗 
難•紛失された場合は、必すお問いさわせ巧 (13= 
裏表紙）までご連絡のラえ、緊急利巧停止の手続き 
を行ってください。 

•事故や故障、修理などにより本機/ SD 力ードに登 
録したデータ（電話帳-画像*サウンドなど）や設 
定した內容が消失-変化した場合の損喜につきま 
しては、当社は責任を負いかねますのであらかじめ 
ご了承ください。大切な電話帳などのデータは、控 
えをとっておかれることをおすすめします。 

•本磯は、電波を利用しているため、特に屋内や地下 
街、トンネル內などでは電殷が届きにくくなり、通 
話やワンセク‘視聴が困難になることがあります。ま 
た、通話*ワンセグ視聴中に電渡状態の悪い場巧へ 
移動すると、通話や映像が急に途切れることがあ C 
ますので、あらかじめご了承くださし、。 

• 本機を公巧の場所でご利用いただくときは、周囲の 
人たちの迷惑にならないよラにごを意ください。 

•本機は電波法に定められたお線局です。したびっ 
て、電渡潮こ基づく検査を受けていただくことがあ 
0ます。あらかじめご了承くださし、。 

• 一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっ 
ているおくで本機を使用すると、雑音が入るなどの 
影響をちえることがあ。ますので、ごを意ください。 

•傍愛(ほうじ ゅ） にごを意ください。 

本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい商 
品ですが、電波を利用している関係上、通窜の手段 
を超える方法をと6れたときには第兰害が故意に 
傍受するケースもまったくないとはいえません。こ 
の点をご理辭しげこだしげこラえで、ご使用くださし、。 
■傍受とは、無線連絡の巧容を第兰者び別の受信機 
で故意または偶然に受信することです。 


•インターネットのサイトには、悪質なものやち害な 
ものびあります。糊こ、個人情報の書き込みなどは 
慎菌こ巧し、ましょう。 

•本機を他人に使わせた D 譲渡する目的で海外へ持 
ち出す場合は、輸出許巧が必要になることがあ0ま 
すが、旅行や出張時に本人が使用する目的で曰本か 
ら持ち出し持ち帰る場合には許可は不要です。 

米国輸出規制によ0本磯をキューパ、イラン、朝辭 
民主主義人民な和国、スーダン、シ U アへ持ち込む 
ためには米国政府の輸出許可び必要です。 


I _お取 D 巧いについて_ I 

•本機は防水仕様ではあ0ません。水に濡らした D 、 
湿度の高い場所に置かないでくださし、。 

■雨の日にバッヴの外のポケットに入れたり、手に 
持って歩かないでください。 

■エアコンの吹き出し□に置かないでください。急 
激な温度変化によ0結露し、内部び腐食ずる原因 
とな0ます。 

■洗面所などでは衣服に入れないでくださし、。 
ポケットなどに入れて、身体をかがめた C すると、 
洗面所に落としたり、水で濡6す原因となります。 
■ 海辺などに持ち出すときは、海水がかかった0直 
射曰化び当たらないよラに、バジグなどに入れて 
くださし、。 

■汗をかいた手で軸った0、汗をかいた巧服のポ 
ケットに入れないでください。手や身体の汗が本 
機の巧部に;'量透し、故障の原因となることがあ G 
ます。 

•本機の電油パックを長い間外していた0、電油残量 
のない状態で放置した0すると、お客様び登録•設 
定したの容が消失または変化してしまラことびお 
りますので、ごを意ください。なお、これらに関しま 
して発生した損害につきましては、当社は責任を負 
いかねますので、あらかじめご了承ください。 
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•本機は温度； 5で〜35で、湿度： 35%〜85%の範 
囲でご使用くださし、。 

• 極端な高遍やお温環境、直射日光の当たる場所での 
ご使用、保管は避けてくださし、。 

• 使用中や巧電中は本機や電池/ \’ックが温かくなる 
ことがあ D ますが、異常ではあ0ませんので、その 
ままご使用くださし、。 

• お客様の取り扱いの不備による故障と認められたと 
きは、保証の対象外となりますのでご了承くださし、。 

•カメラ部分に、直射日光が長時間当たると、巧部の 
カラーフィルターが変色して、画像び変色すること 
があ C ます。 

•端子が汚れていると接触が悪くな D 、 充電不十分の 
原因とな D ますので、汚れたときは、端子を乾いた 
巧、綿棒などでふいてくださし、。 

• お手入れは、乾いた柔らかい巧などでふいてくださ 
し、。また、アルコール、シンナー、ベンジンなどを巧 
いると色があせた口、文字が薄くなったりすること 
がお C ますので、ご使用にならないでくださし、。 

•本機のディスフレイを堅い物でこすった口、傷つけ 
ないよラごを意ください。 

•無理な力がかからないよラにお取0扱いくださし、。 
故障やけがの原因とな0ます。 

■ズボンやスカートのポケ、ントに入れたまま、しや 
びみこんだ0椅子むどに座らないでくださし、特 
に厚し、生地の巧服のときはごま意くださし\。 
■カバンなどに入れるときは、重たい物の下になら 
ないよラに十分ごを意くださし、。 

•端子に指定品し^外のものは、取0巧けないでくださ 
し、。誤動作したり、破損することがあります。 

• HDMI ケ ー：； ル(市販)は、動作確認済みのものをご使 
用ください。詳しくは、下記 U RL を養照してくださし、。 
http://k-tai.sharp.co.jD/periphGrals/guide.html 
(パソコン用） 

• HDMI ケーブルを抜き差しするときは、 HDMI 端テに 
無理な力びかからなし\よラにお取り扱いください。 


• HDMI ケーフルで本機とテレビを接続していると 
きは、本機を平らな場前こ置いてください 。 HDMI 
ケーフルが本機に対して傾いた状態で使用すると、 
接軸不良など、故障の原因とな口ます。 

• 電池/いクを取口外すときは、必す電源を切ってか 
ら取 D かしてください。 

データの登録やメールの送信等の動作口に電池 
パックを取口外さないでください。データの消失- 
変化-破損などの恐れがあ0ます。 

• SD カードの使用中は本機の電源を切らないでくだ 
さい。データの消失-故障の原因とな0ます。 

•ホ行中は、局囲の音び聞こえなくなるほど、音量を 
上げないでください。事故の原因とな0ます。 

•本機を手に持って使巧するときは、スピーカーをふ 
さがないよラにごを意ください。 


I _が能制旧について_ I 

本機は、 USIM カードが取 D 付け6れていない状態で 
は使用できません。端末代金をすべておまも済みの場 
合は、ソフトバンクショップでの所定の手続きによつ 
て、使用可能とな0ます。 


[_ Wi-Fi (無線 LAN ) について J 

無線 LAN 似降 rWi - Fi 」 と記載）は、電渡を利用して情 
報のや0と0を巧ラため、電渡の届く轟囲であれば 
自由に LAN 接続できる利点びあります。その反面、セ 
キユリティの設定を巧っていないときは、第兰害に情 
報を盗み見られてしまラ可能性があります。お客様の 
判断と責任において、セキユ1」ティの設定を巧い、使 
巧することを推奨します。 

•電気製品 • AV • 0 A 機器などのおくでは利巧しな 
いでください。通信速度の低下や通信不可、雑音な 
どの可能性があります。（特に電子レンジ使巧時は、 
影響を貴けることがあります。） 

•複数のアクセスポイントび存在するときは、正しく 
検索できないことがあ0ます。 
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お願いとごを意 

■使巧上のを意事項 

本磯の Wi - Fi の周渡数帯では、電子レンジなどの産 
業•科学-医療用機器や、工場の製造ライン等で使用 
されている滝 巧 無線局、 アマチュア 無線局など(じ1下、 
「他の無線局」 と略す）び運巧されています。他の無線 
機器との電波干渉を防止するため、下記の事項に注意 
してご使巧くださし、。 

1 Wi - Fi を使用する前に、おくで同じ园波数帯を使 
用する r 他の無線局」が運巧されていないことを 
目おで確認してくださし、。 

2万一、 Wi - Fi の使用にあた D 、 本機と 「他の無線 
局」 との間に電渡干渉の事例び発生した場合に 
は、速やかに使用場所を変えるか、 Wi - Fi の使用 
を停止(電渡の発射を停止）してください。 

3その他不明な点やお困 D のことび起きたときに 
は、次の連總先へお問い含わせくださし、。 

運箱巧：ソフトパンクモバイルお客さまセンター 
ソフトバンク携帯電話から157 (無料） 
(一般電話からおかけの場合、裏表紙の 「お問 
い合わせ巧」 を参照してくださし、。） 

•周波数帯について 

この無線機器は、 2.4 GHz 帯を使用しまず。変調ち式 
として DS - SS / OFDM 変調方すを採用し、与干渉距離 
は 40 mUI 下です。 

2.4 DS 4/ OF 4 


■ Bluetooth® との同時利巧について 

Wi-Fi ( IEEE 802.11 b / g ) は、目 luetooth ® と同一周波 
数帯 C 2.4 GHZ ) を使巧ずるため、近くで Bluetooth ® 
機器を利用したり、本機の目 luetooth ® がち効に 
なっていると、通信速度の低下や雑音、接続不能の 
原因になることがあ D ます。接続にを障があると 
きは、 Blu が ooth ® 機器の利用を中止したり、本磯の 
Blu が00か®を無効にしてくださし、。 


•本機の Wi - Fi で設定できるチぉネルは 1-1 3です。こ 
れ似かのチャネルのアクセスポイントには接続でき 
ませんのでご注意ください。 

■利用可能なチトネルは、国により異なります。 

• 航空機巧の使用は輔に智 S 擅を社へ。 i 認くださし V 
■フランスなど、一部の国/地域では、 Wi - Fi の使用び 
制限されます。海外で利用するときは、その国/地域 
のを規制など条件をご確認ください。 


[ Bluetooth® 機能について ] 

Biu が ooth ® 機能の利用樹こ、データや情報の漏演に 
よ D 発生した損害につきましては、責任を負いかねま 
すので、おらかじめご了承くださし、。 

■使巧上のを意事項 

本機の Bluetooth ® 機能の园波数帯では、電子レンジ 
などの産業-科学-医療用機器や、工場の製造ライン 
等で使用されている滝巧無線局、アマチュア無線局な 
ど（攻下、 「他の無線局」 と略す）び運用されています。 
他の無線機器との電波干渉を防止ずるため、下記の事 
項に注意してご使用くださし、。 

1 Bluetooth ® 機能を使巧する前に、おくで同じ周 
渡数帯を使用する r 他の無線局」び違用されてし、 
ないことを目おで確認してください。 

2万一、 Blu ぉ〇〇ホ®機能の使用にあたり、本機と 
「他の無線局」 との間に電波干渉の事例び発生 
した場合には、速やかに使用場所を変えるか、 
Blu が ooth ® 機能の使巧を停止（電渡の発射を停 
止）してくださし、。 

3その他不明な点やお困 D のことが起きたときに 
は、次の連絡先へお問し^合わせくださし、。 

連絡先：ソフトバンクモバイルお客さまたンター 
ソフトパンク携帯電話から157 (無料） 

(一般電話からおかけの場合、雲表おの「お 問 
い合わせ 巧」を参照してください。） 
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•周波数帯について 

この無線機器は、 2.4 GH 補を使巧します。変調方す 
として FH - SS 変調方式を採用し、ち干渉距離は 10 m 
m 下です。移動体識別装置の帯域を回避することは 
できません。 


2.4FH1 



3D を換が能の利用について 


お客様が、本機で録画したもの、他の媒体から入手し 
たものなど、他人が著作権を有する映儘を 3 D 変換さ 
れる場合、個人で楽しむなど、私的目的の範囲巧でご 
使巧ください。この範囲を超えてのご使用は、著作権 
侵害となる恐れがあ口ますのでごを意くださし、。 


[ _ 3D 画像の視おについて _I 

• 3 D 画像を視聴する隙は、ディスフレイと両目を平行 
なが態にしてくださし、。 

•3 D 画像を視聴する隙は、本磯を正面に持って顔か 
ら約 30 cm 離ずと、画像び浮き上がった0奥巧きび 
あるよラに見えます。 

• 3 D 画像の立体感の感じかたには個人差があります。 


[_ モバイルカメラについて J 

• 力;ラ機能比一般的]なモラルを守ってご使巧くださし、。 

•大切なシーンを撮影されるときは、必す試し撮 D を 
行い、画像を表示して正しく撮影されていることを 
ご確認くださし、。 

•撮影が禁止されている場所では撮震しないでくだ 
さし、。 

•カメラ機能を利用して撮影した画像は、個人として 
楽しむ場合などを除き、著作権音(撮影着）などの許 
巧を得ることなく使巧した0、転送することはでき 
ません。 


[_ タッチパネルについて J 

• 次のような操作を行うと、動作しないことがあります。 
■ 手袋をした指や m 巧での操作 
■ペン、ボールペン、銷筆など先のとがったもので 
の操作 

■ 異物をタッチノなルに載せたままでの操作 
■ 水分び付着した状態での操作 
•誤動作の原因とな0ますので、次の点にごを意くだ 
さい。 

■濡れた指で操作しなし、 

■タッチパタルに水滴がついている状態で操作し 
なし、 

■強く押し過ぎない 

■タッチパネルに市販のシールなどを貼らない 
•タッチパネルに水滴がついているときは、水滴を柔 
らかい巧などでふいてか6ご使巧くださし、。 
•タッチパネ j レで思ラよラに操作できなし^ときは、；欠 
の操作を行ってくださし、。 

面！田 ♦ r 端末設定」 ♦ r 端末情報」 ♦ r タッチパネル 
補正」 ♦ 画面の指示に巧つて操作 


[_ イヤホンマイクについて J 

巿販品のイ中ホンマイクを使巧すると、正苗に動作し 
ない場合があ D ます。指定品のマイク付ステレオイお 
ホン rSHLDLI 」 （オフシヨン品)をお使いくださし、。 


[_ フ IJ- ス時の巧应方ミ去について I 

本機が、動作を停止したり入力を黃け付けなくなった 
0したときは、次の操作で本機を再起動してくださし、。 

電ミ也パックを取0外ず♦取0外したままで教秒間 
待つ♦再度、電池パックを取0付ける >0( 長く） 






















お願いとご注意 


[_ 才ール U セットについて J 

オール I 」セットすると、本機内のすべてのデータが消 
去されます。（お買い上げ時にインス I -ールされてし、 
る一部のアプ I 」ケーシヨンも含みます。） 

リセットした内容は元に房せません。十分に確認した 
ラえで、操作してください。 

面!田♦「端末設定」♦「プライバシー」♦「オールリ 
たット」♦操作用暗証番号入力 ♦ roK 」 ♦「携帯電 
話を U たット」♦「ずべて消去」 


[ ブ IJ インストールヴームについて ] 

本機には、お買い上げ時に r お試しゲーム」(試お品)が 
あらかじめ保をされています。 

•削除した口、本機のオールリセットにより;‘肖去され 
た r お試しゲーム」は元に戻せません。ダウンロード 
などによる再提供はいたしかねますので、ごを意く 
ださい。 

• 「お試しゲーム」は、試な品のため保証の対象かとな 
ります。 

•「お試しゲーム」は 、 SoftBank 005 SH 専用です。他 
機種では使用できません。 


I_マイク（送話 □) について 

本機のマイク(送話 □) は底面にあ0ます。 


マイク（送話 □) 



マイクの巧は非常にルさいため、手で持つときにふさ 
いでしまラ可能性があ D ます。通話するときなどにマ 
イクをふさいでしまラと、マイク感度た S 落ちる可能性 
がありますのでごを意くださし、。 


[ホイツフアンテナ(テレビ受信用）についてI 

ホイツプアンテナは弓 I き出して、角度を調節して利用 
できます。収納するときは、無理に巧し込ます、污度を 
まっすぐにした状態で本体におい部分を持って完全 
に収納してください。完全に収納しないまま持ち運ぶ 
と、破損の原因とな口ます。 


「 通話中/通信中のご注意 ] 

•通話中や通信中は、同時に他の機能を使巧している 
間や各種操作を行っている間も通話料、通信料がか 
かわますので、ごを意くださし、。 

• JavaScript 通信や Flash ® 通信ま、通信料が高額にな 
る可能性があ D ます。 


[_ SSL/TLS について J 

本機には、あらかじめ認証機関から発行された電子的 
な証明書び登歸されてお D 、 SSL (インターネット上 
でデータを暗号化して送受信する通信方法)を利用で 
室ます。 

•セキユ U ティで保護されている情報画面を表示す 
る場合、お客様は自己の判断と責任において SSL を 
利巧することに同意されたものとします。お客様自 
身による SSL の利用に際し、ソフトバンク、シャーフ 
株式会社および認証会社である曰本べ IJ サイン株 
式会社、サイバートラスト株立:会社、エントラスト 
ジャパン株式会社、 GM 0 グローノくルサイン株式会 
社、 RSA セキユ U ティ株す会社、セコムトラストシ 
ステムス株式会社、株式会社コモドジ中パンは、お 
客様に対し SSL の安全性などに関して何ら保証を行 
ラものではありません。 方一 、何らかの損害がお客 
様に発生した場合でも一切責任を負ラものではあ 
りませんので、あらかじめご了承くださし、。 


28 


知的財産権について 


I_肖像権について_I 

■他人から無断で写真を撮られた0、撮られた写真をお 
断で公表された0、利用されたりすることがないよラ 
に主張できる権利が肖像権です。肖像権には、誰にで 
も認められている人格権と、タレントなど経済的利な 
に着目した財産権（パフリシティ衛びあります。した 
がって、勝手に他人やタレントの写真を撮って公開し 
た0、配巧した D することは違法行為とな D ますので、 
適切なカメラ機能のご使用をむがけてくださし、。 


I_着作おについて_I 

■宣楽、映像、コンピュータ*フログラム、データベース 
などは著作権をによ0、その著作物およ U 著作権者の 
権利が保護されています。こラした著作物を複製する 
ことは、個人的にまたは冢庭ので使用する目自勺でのみ 
巧ラことびできます。この目的を超えて、権利ちの了解 
なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製 
物の譲渡、ネットワーク上での配信などを巧ラと 、 r 署 
作権侵害」「害作者人格権侵害」として損害賠償の請ホ 
や刑事処罰を受けることびあ0ます。本製品を使用し 
て複製などをなされる場合には、著作権をを遵守のラ 
え、適切なご使用をむがけていただきますよラ、お願い 
し、たします。また、本製品にはカメラ機能が搭載されて 
いますが、本カメラ機能を使用して記録したものにつ 
きましても、上記と同様の適切なご使用をむがけてい 
ただきますよラ、お席 I いいたします。 


本機に搭載のソフトウェアは著作物であ0、著作 
権、著作音人格権などをはじめとする著作者等の権 
利び含まれており、これらの権利は著作権法によ0 
保護されていまず。ソフトウェアのを部または一部 
を複製、修正あるいは改変したり、 M —ドウエアか 
らお離した0、逆アセンブル、逆コンパイル、 I 」バー 
スエンジニア I 」ング等は巧わないでください。第兰 
音にこのよラな行為をさせることも同様です。 


動画の撮影/再生の技術には rMPEG -4」 び使われてい 
ます。 

This product is licensed under the MPEG -4 Visual 
Patent Portfolio License for the personal and non ¬ 
commercial use of a consumer to ( i ) encode video 
in compliance with the MPEG -4 Video Standard 
(" MPEG -4 Video ") and/or ( ii ) decode MPEG -4 
Video that was encoded by a consumer engaged 
in a personal and noncommercial activity and/or 
was obtained from a licensed video provider . No 
license is granted or implied for any other use . 
Additional information may be obtained from 
MPEG LA . 

See http :// www . mpegia . com . 

This product is licensed under the MPEG -4 
Systems Patent Portfolio License for encoding in 
compliance with the MPEG -4 Systems Standard , 
except that an additional license and payment of 
royalties are necessary for encoding in connection 
with ( i ) data stored or replicated in physical media 
wnich is paid for on a title by title basis and/or 
( ii ) data which is paid for on a title by title basis 
and is transmitted to an end user for permanent 
storage and/or use . Such additional license may 
be obtained from MPEG LA , LLC . 

See http : //WWW . m peg la . com for additional details . 
本製品は、 AVC ポートフォリオライセンスに基づき、 
お客様び個人的に、ちつ非商業的な使用のために （i ) 
AVC 規格準拠のビデオ似下 「AVC ビデオ」と記載しま 
す）を符号化するライセンス、および/または （ii )AVC 
ビデオ（個人的で、且つ商業的活動に従事していないお 
客様によ0巧号化された AVC ビデオ、およまたは 
AVC ビデオを提供することについてライセンス許語さ 
れているビデオフロバイダーから入手した AVC ピデオ 
に限 D ます）を復号するライセンスが許語されてお0ま 
す。その他の使用については、黙示的にも一切のライセ 
ンス許諾がされてお D ません。さらに詳しい情報につい 
ては 、 MPEG LA , LLC . から入手できる可能性がありま 
す 。 h け p :// www . mpegla . com をご参照くださし、。 
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知的財産権について 


Microsoft ®、 Windows ® Windows Vista ®、 PowerPoint ®. 
Windows Media ® は、米国 Microsoft Corporation の米 
国およけその他の国における商標または登録商標です。 
Microsoft Excel、Microsoft Word は、米国の Microsoft 
Corporation の商品召称です。 

Java およけすベての Java 関連の商標およびロゴは，米 
国およびその他の国における米国 Sun Microsystems , 
Inc . の商標または登録商標でず。_ 

QR 〕一 巧3株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 

microSD , microSDHC ロコは SD -3 C , LLC の商標です。_ 

ドキュメントビューアは DataViz なの Documen じ To 
Go を搭載しております。 ◎ 2010 DataViz , Inc . and 
its licensors . All rights reserved . 

DataViz , Documents To Go and InTactTechnology 
are trademarks or registered trademarks of 
DataViz , Inc . 

IrSimple ™、 IrSS ™ または IrSimpleShot ™ は 、 Infrared 
Data Association ® の商標です。 


Bluetooth ® IS a trademark of the Bluetooth 5 に， Inc . 

贷 Bluetooth 。 

The Bluetooth word mark and logos are owned by 
the Bluetooth S に， Inc . and any use of such marks 
by Sharp is under license . Other trademarks and 
trade names are those of their respective owners . 
Bluet 00 th ® は、米国 Bluetooth S に, Inc の登録商標です。 
本製品は、お線 LAN 標準規格の IEEE 8 日 2.1 1に基づき、 
無線 LAN 機器の 相豆接続性を保証するた めに Wi-Fi 
Alliance ® げ 定めている認証テストをパスして お0、 
rWi-Fi CERTIFIEDTM 」 という認定びちえられていま 
す。 Wi-Fi □二!‘びついた製品と相豆接続が保証されます。 
IEEE 802.1 1 b および IEEE 802.11 g に対応しておりまず。 

CERTIFIED® 

Wi-Fi Protected Setup ™ ( WPS ) で、巧線 LAN の接続設 
定內容 (SSID や認証ち式、暗号 キー など)をフッシュボタ 
ン方式、 PIN コード入力方式で設定できる機能をちして 
います。 


Wi - Fi ® Wi-Fi Alliance ®、 WPA ® WPA 2® Wi-Fi 
CERTIFIED ロコは Wi-Fi Alliance の登録商標です。 

Wi-Fi CERTIFIED ™ および Wi-Fi Protected SetupTw は 
Wi-Fi Alliance の商標です。 _ 

AOSS ™ は 株式会社 パツフアローの 商標です。 
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FehCa はソニー株式会社び開発したが接軸にカードの 
技術方式です。 

FeHCa はソニー株式会社の登録商標です。 

足)比フェリカネットワークス株式会社の登歸商標でず。 
FeliCa is a contactless 1 C card technology 
developed by Sony Corporation . 

FeliCa is a trademark of Sony Corporation . 

「おサイフケータイ」は、巧式会社 NTT ドコモの登録商標 
です。 


□ Powered by 

ADOBE 。 FLASH 。 

本製品は Adobe Systems Incorpor が ed の Adobe ® 
Flash ® Player テクノロジーを搭載しています。 

Adobe Flash Player Copyright © 1996-2011 
Adobe Systems Incorporated . All rights reserved . 
Adobe 、 Flash 、 およけ Flash □コ'は Adobe Systems 
Incorporated (アドビシステ厶ズ社)の米国ならびにそ 
の他の国における登録商標または商標です。_ 

Copyright 2010 Google Inc . 使巧許可取得済 
Google 、 Goo 曰 le □コ、 Android、Android ロコ'、 
Android マーケット、 Android マーケット□ゴ、 
Gmail、Gmail □コ ‘、 Google Apps、Google Latitude 、 
Google マップ、 Google マックロコ‘、 Google マッ 
プナビ、 Google マップナビロゴ、 Google 卜ーク、 
Google 音声検索、 Picasa、Picasa □ユおよけ 
YouTube、YouTube □コ'は 、 Gooale Inc . の商標です。 
その他会社名および製品も、関連する会社の商標である 
場合がぁります。 

B 5 Reader は株式舍社セルシ义株式会社ボイジャーの 
登録商標です。 


Mercury 3 D は株式会社マーキュ U — システムのな体 
変換技術の総称です。 

他の媒体などから入手した静止画（本機で撮影した静 
止画を除く）を、画素数1920 X 108( U ^( 上の 3 D 映像 
に変換し、商用に利用する場合は、株式会なマーキュ 
リーシステ厶 ( Mercury @ Mercury 3 d . co . jp ) の許語び 
必要です。 


Homr 

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE 


HDMI 、 HDMI □ユおよび Hiah-Definition Multimedia 
Interface は 、 HDMI Licensing , LLC の商標または登録商 
標です。 

DLNA ®、 DLNA ロゴおよび DLNA CERTIFIED ™ ( S . 
Diaital Living Network Alliance の商標です。 

DLNA ®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED ™ 
are trademarks , service marks , or certification 
marks of the Digital Living Network Alliance . 

本機の DLNA の認定はシぉーフ株式舍社び取得しました。 

文字整換は、オムロンソフトウェア株式舍社の iWnn を 
使用しています 。 iWnn ◎ 0 MR 0 N SOFTWARE Co ., 
Ltd . 2008 -201 1 All Riahts Reserved . 
iWnn IME ◎ OMRON SOFTWARE Co ., Ltd . 2009- 
2011 All Rights Reserved . 

本製品には株式尝社モ I 」サワの書体、新コ‘ R を搭載して 
います。*新コ'は株式会社モリサワの登録商標です。_ 

r ぺールビユー」、 rVeilView 」、「 GALAPAGOS 」 ロゴお 
よびマーク、 「 GALAPAGOS 」、 FTapFlowJ はシ中ープ 

株式会社の商標または登録商標です。 
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知的財産権について 


• r ジーニアス英和舌辛典 MX」@KONISHI Tomoshichi, 
MINAMIDE Kosei & Taishukan, 2009 

• r ジー ニアス串□英 S 辛巧 MX」@KONISHI Tomoshichi, 
MINAMIDE Kosei &Taishukan, 2009 

• 「明鏡国語巧巧 MX」@KITAHARA Yasuo & 
Taishukan, 2009 

A EUPH 日 NY™ は、 DiMAGIC (ダイマジック 
な）の仮想音源処理技術を含む総合的な音質 
CUPHDMY 向上技術の商標でず。 

• 「らくらく瞬漢ルーペ®」 枝 1} 「ラクラク瞬英ルーペ®」は 
株式会社アイエスピーの登録商標です。 

•「撮る家計簿 Photo マネー」は株式会社アイエスピー 
の商標でず。 

PhotoSolid® 、 FrameSolid® 、 PhotoScouter® TrackSolid ®、 
Morpho Slide 3 D™ は 株式会社 モルフォの 登録商標 ま 
たは商標です。 _ 

本製品は、沖電気工業株式会社の顔認識エンジン 
FSE(Face Sensing Engine) を使用してし、ます 0 
FSE および FSE ロコは沖電気工業株式尝なの登録商標でず。 



riwitter 」 は Twit お r, Inc. の 登録商標です。 
rmixi 」 は株式会社ミクシィの登録商標です。 

ビューンおよけ VIEWNI の名称、ロゴは株式会社ビュー 
ンの商標です。 _ 

UstreamlS, Ustream, Inc の商標または登録商標です。 
「 Beatlam 」 は、株式会社ジおストシステムの登録商標 
です。 


SOFTBANK およぴソフトバンクの名称、ロゴは日本国 
およ U その他の国におけるソフトバンク株式会社の登 
録商標または商標です。 


「 Yahoo !」 および 「 YahooUrYU の□コ■マークは、米国 
Yahoo! Inc . の登録商標または商標です。_ 

CP8 PATENT _ 

デコレメール、引^-ルはソフトバンクモバイル株ぶ尝 
社の登録商標または商標です。_ 

その他の記載している尝社各、製品名は各社の登録商標 
または商標です。 


[ オーフンソースソフトウェアについて I 

•本機には 、 GNU General Public License ( GPL)、GNU 
Lesser General Public License ( l _ GPL )、 その他のライ 
センスに基づくソフトウェアが含まれています。 

なの操作で、当該ソフトウェアのライセンスに関する 
詳細を確認できます。 

田西！ ♦ 「端末設定」 ♦ 「端末情報」 ♦ 「;’ 去的情報」 ♦ 
「オープンソースライたンス」 

• GPU LGPL に基づくソフトウェアのソースコードは、 
下記サイトで無償で開をしています。 

詳細は下記サイトをご参照くださし、。 
https://sh-dev.sharp.co.Jp/android/modules/oss/ 


動画の 2D 一 3D コンテンツ変換には AZF Stereo 
Imaging™ を採用しています。 

AZF Stereo Imaging ™ は株式会社東ちの商標です。 
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携帯電話おの比吸収率 ( SAR ) について^ 


この機種 【005 SH 】 の携帯電話機は、国が定めた電 
波の人体吸収に関する技術昼準に適合しています。 

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電 
話機などの無線機器から送出される電渡が人間の健 
康に影響を巧ぽさないよラ、科学的根拠に基づいて 
定められたものであ0、人体頭部に吸収される電渡 
の平巧エネルギー量を表ず比吸収率 C 5 AR : Specific 
Absorption Ra お）について、これが2\/\/ル3^^の許容 
値を超えないこととしています。この許容値は、使用 
着の年齡や身体の大きさに関係なく十分な安全率を 
含んでお G 、 巧界保健機関 CWH 0) と協力関係にある 
国瞭非電離放射線防護委員会 CICNIRP ) が示した国隙 
的なガイドラインと同じ値になっています。 

この携帯電話磯 【005 SH 】 の SAR は0.816 W / kg です。 
この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信 
電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製 
品によって SAR に多かの差異び生じることもあ D ます 
び、いすれも許容値を満足してしほす。また、携帯電話 
機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信 
電力になるよラ設計されているため、実隙に通話して 
いるが態では、通常 SAR はよ0かさい値とな0ます。 
SAR について、さらに詳しい情報をお知0にな D たし、 
方は、下記のホームページをご参照ください。 


総務省のホームページ 

http://www.telG.50umu.ao.Jp/j/ele/indGx.htm 
社団法人電波産業会のホームページ 
http://www.arib-emf.ora/ 

技術基準については、電波法関連省令（無線設備規 
則第14条の2 ) で規定されています。 


r ソフトバンクのボディ SAR ポ U シー」 について 

木ボディ（身体) SAR とは：携帯電話機本体を身体に 
装着した状態で、携帯電話磯にイ中ホンマイク等を装 
着して連続通話をした場合の最大送信電力時での比 
吸収率 ( SAR ) のことです。 

木木比吸収率 （ SAR ); 日分間連続通話状態で測定し 
た値を掲載しています。 

当社では、ボディ SAR に関する技術基準として、米国連 
邦通信蚕員会(に。の基準およ U 欧! Jtl における情報を 
掲載してしなす。詳細は r 米国連邦 ii 信委員会 ( FCO の 
電渡ばく露の影響に関ずる情報」 r 欧帅における電波ば 
く露の影響に関する情報」をご参照ください。 

木木*身体装着の場合：一般的な携帯電話の装着ま 
として身体から 1.5 センチに距離を保ち携帯電話機 
の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施してい 
ます。電渡ばく露要件を満たすためには、身体から 
1 .5 センチの距離に携帯電話を固定出来る装身具を 
使巧し、ベルトクリツプやホルスター等には金属部品 
の含まれていないものを選んでくださし、。 
ソフトバンクモバイルホームページからち巧容をご 
確認いただけます。 

http://www.softbankmobile.co.ip/ja/info/pubiic/ 

emf/emf02.html 
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携帯電話機の比吸収率 CSAR) について 

「米国連邦通信委員会 (FCC) の電液ばく露の影響に 

関ずる情報」 

米国連巧通信委員会の指針は、独立した科学機関が定 
期的かつ周到に科学的研究を行った結果策定された 
基準に基づいています。この許容値は、使用害の年齡 
や健康状態にかかわらす十分に安全な値となってし、 
ます。 

携帯電話機か6送出される電渡の人体に対する影響 
は、比吸収率 ( SAR : Specific Absorption Ra お）とし、 
ラ単位を用いて測定します。 FCC で定められている 
SAR の許容個ま、1.目 W / kg となっています。 

測定試験は機種ごとに FCC が定めた基準で実施され、 
下記のとお D 本取扱説明書の記載に従って身体に裝 
着した場含は0.350 W / kg です。 

身体装着の場合：この携帯電話機 [005 SH ] では、一 
般的な携帯電話の装着まとして身体から 1.5 センチ 
に距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置 
で測定試験を実施していまず。 FCC の電族ばく露要件 
を満たすためには、身体から1 .5 センチの距離に携帯 
電話を固定出来る装身具を使用し、ベルトク I 」ッフや 
ホルスター 等には金属部品の含まれていないものを 
選んでくださし、。 

上記の条件に該当しない装身具は、 FCC の電波ばく露 
要件を満たさない場合もあるので使巧を避けてくだ 
さし、。 

比吸収率 （ SAR ) に関するさらに詳しい情報をお知 G 
にな0たい方は下記のホームページを参照してくだ 
さし、。 

Cellular lelecommunications & Internet 
Association CCTIA ) の ホー ムぺ ージ 
http :// www . phonefacts.net (英文のみ） 


r 欧州における電液ばく露の影響に関する情報」 
この携帯電話機 【005 SH 】 は無線送受信機器です。本 
品は国隙指針の推奨する電渡の許容値を超えないこ 
とを確認しています。この指針は、独立した科学機関 
である国際非電離放射線防護委員会 aCNIRP ) が策定 
したものであ0、その許容値は、使用着の年齡や健康 
状態にかかわらす十分に安全な値となっています。 
携帯電話機から送出される電波の人体に巧する影響 
は、比吸収率 ( SAR : Specific Absorption Rate ) とし、 
う単位を巧いて測定します。携帯機器における SAR 許 
容値は2 W / kg で、身体に装着した場合の SAR の最高 
個が. 371 W / kg * です。 

SAR 測定の隙には、送信電力を最大にして測定するた 
め、実隙に通話している状態では、通萬 SAR はよ0か 
さい値とむります。これは、携帯電話機は、通信に必要 
な最低限の送信電力で基地局との通信を巧ラよラに 
設計されているためです。 

巧界保健機関は、モパイル機器の使巧に関して、現在 
の科学情報では人体への悪影響は確認されていない 
と表明しています。また、電渡の影響を抑えたい場合 
には、通話時間を短くすること、または携帯電話機を 
頭部や身体から離して使用することび出来る A ンス 
フ I 」一用禮器の利用をお奨しています。 

さらに詳しい情報をお知0にな0たい場合には巧界 
保健機関のホームページをご参照くださし、。 
Chttp :// www . who . int / emf ) (英文のみ） 

* 身体に装着した場合の測定試験は FCC び定めた基 
準に従って実施されています。値は欧州の条件に基 
づいた电のです。 
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保証とア フターサー ビス 


■巧証について 

本機をお買い上げいただいた塌含は、保証書がつし、 

てお 0 ます。 

•お買い上げ店名、お買い上げ曰をご確認くださし、。 

• 内容をよくお読みのラえ、大切に保管してくださし、。 

• 保証期間は、保証書をご覧くださし、。 

•本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話 
などの磯尝を逸したために、お客樣、または第^音び 
受けられた損害につきましては、当社は責任を負し、 
かねますのであらかじ奴ご了承くださし、。 

■故障または修理によ0、お富様が登録/設定した內 
容が消失/変化する場をびあ0まずので、大切な雲 
話帳などは控えをとっておかれることをおすず城し 
まず。なお、故障または修理の隙に本機に登録した 
データ（電話帳/画懷/サウンドなど)や設定した内 
容が消失/変化した場をの損害につきましては、当 
社は責任を負いかねますのであらかじめご了承くだ 
さし\。 

•本製品を分解/改造すると、電波をにふれることび 
あ0ます。また、改造された場台は修理をお引き受け 
できませんので、ごを意ください。 


■アフターサービスについて 

修理を依頼される場合、お問い合わせ巧 （0^ 裏表 
紙)または最寄りのソフト/ \"ンクショップへこ相談 
<ださい。 

その際、できるだけ詳しく異苗のげ態をお聞かせく 
ださし、。 

■保証期間中は保証書の記載內容に基づいて修理い 
たします。 

•保証期間禮の修理につきましては、修理によ D 機能 
が維持できる場合は、ご要望によ0有償修理いたし 
ます。 

• 本機の補修用性能部品（磯能維持のために必要な部 
品)の最低保ち期間は、生産打ち切 D 渡6年でず。 

アフターサービスについてご不明な点は、最寄 D の 
ソフトパンクショップまたはお問い合わせ先 (頓 
裏表紙)までご連絡くださし、。 
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Quick Tips 

Before Using Handset 


I_Accessories_| 

• Battery ( SHBDQ 1) 

• Micro USB Charging Adapter ( SHCDL 1) 

• Micro USB Data Cable ( SHDDL 1) 

• Stand (complimentary sample ) 

• microSDHC Memory Card (complimentary 



• Use Notch to open Cover , then lift to 
remove it as shown . 

Q Insert battery 



Q Lock battery 



•Slide lever as shown . 

ご ） Align hole with Headphone Port 




• Fit Cover into slots , then press down until 
it clicks into place . 
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•With logo side up , align battery terminals 
with contact pins . 


I_Charging 

Use AC Charger ZTDAA 1 (sold separately ) 
together with Micro USB Charging Adapter . 

• Handset and A し Charger may warm while 
charging . 


External Connector Port Small Light 



O Insert Charger Connector into 
Micro USB Charging Adapter 



•Confirm connector orientation , 
then insert connector until it clicks . 


Port Cover and connect 
USB Charging Adapter 



Q Extend blades and plug AC Charger 
into AC outlet 

•Small Light illuminates red while charging . 
•Small Light goes out when battery is full . 

Q Unplug AC Charger and fold back 
blades 



Q Disconnect handset from Micro 
USB Charging Adapter 
Q Close Port Cover 
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Handset Keys 


Basic Operations 



I Handset Power On/Off 

■ Power On 

田 （2+ seconds) 

•After Power On Graphics , Touch Panel 
unlock window opens . 

Unlocking Touch Panel 

Drag 贷 ^ to を. 

After Powering On for the First Time 
Initial setup menu opens ; follow these steps : 

巧へ今巧へ* 完ア ♦ いりえ 
Sleep Mode 

After a period of inactivity or pressing Q , Display 
goes dark and Sleep Mode activates . To cancel , 
press 田 ； Touch Panel unlock window opens . 

■ Power Off 

田 （1+ seconds) * 電源を巧る ♦ OK 

[ bngilsh Interface 

画 ♦ 端末設定*言語とキーポード ♦ 

言語 （Language) を選が ♦ English 

[ My Phone Number 

匹四 ♦ Settings * Profile 


General Notes 


I Electromagnetic Waves 

For body-worn operation , this phone has been 
tested and meets RF exposure guidelines when 
used with accessories containing no metal , that 
position handset a minimum of 15 mm from 
the body . Use of other accessories may not 
ensure compliance with RF exposure guidelines . 

[ CE Declaration of Conformity 

C€0168 ① 

In some countries/regions, such as France, there are 
restrictions on the use of Wi-Fi. If you intend to use Wi-Fi on 
the handset abroad, check the local laws and regulations 
beforehand. 


Hereby, Sharp Telecommunications of Europe Ltd, declares 
that 005 SH is in compliance with the essential requirements 
and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. 

A copy of the original declaration of conformity for each 
model can be found at the following Internet address: 
http://www.sharp.co.jp/k-taj/ 


■ Battery-CAUTION 

Use specified battery or Charger only . 

Non-specified equipment use may cause 
malfunctions , electric shock or fire due to 
battery leakage , overheating or bursting . 

Do not dispose of an exhausted battery with 
ordinary refuse ; always tape over battery 
terminals before disposal . Take battery to a 
SoftBank Shop , or follow the local disposal 
regulations . 


Charge battery in ambient temperatures 
between 5 で and 35° C ; outside this range , 
battery may leak/overheat and performance 
may deteriorate . 

■ Mobile Light 


Do not snine Mobile Light in eyes . 

May temporarily affect eyesight or startle , 
leading to accidents . 


CAUTION : 

Use of controls , adjustments or 
performance of procedure other 
than those specified herein may 
result in hazardous radiation 


EN60825-1:1994 A1:2002 & A2:2001 



exposure . As the em に sion level from Mobile Light 
LED used in this product is harmful to the eyes , do 
not attempt to disassemble the cabinet . Service is 
limited to authorized service centers only . 



■Mobile Light LED Properties 

a ) Emission Duration : Continuous 

b ) Wavelength 
White : 400-700 nm 

c ) Maximum Emission Output 

White : 670 pW (1.6 mW inside handset ) 
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■ European RF Exposure Information 

Your mobile device is a radio transmitter and 
receiver . It is designed not to exceed the limits 
for exposure to radio waves recommended by 
international guidelines . These guidelines were 
developed by the independent scientific 
organization ICNIRP and include safety margins 
designed to assure the protection of all persons , 
regardless 0 千 age and health . 

The guidelines use a unit of measurement 
known as the Specific Absorption Rate , or SAR . 
The SAR limit for mobile devices is 2 W / kg . 

As mobile devices offer a range of functions , 
they can be used in other positions , such as on 
the body as described in this user guide *. 
Highest SAR value : 


Model 

At the Ear** 

On the Body 

005 SH 

1.566 W/kg 

0.371 W/kg 


As SAR is measured utilizing the device's highest 
transmitting power the actual SAR of this device 
while operating is typically below that indicated 
above . This is due to automatic changes to the 
power level of the device to ensure it only uses 
the minimum level required to reach the Network . 
The World Health Organization has stated that 
present scientific information does not indicate 
the need for any special precautions for the use 
of mobile devices . They note that if you want to 
reduce your exposure then you can do so by 
limiting the length of calls or using a handsfree 
device to keep the mobile phone away from the 
head and body . 

* Please see Electromagnetic Waves on P .39 for 

important notes regarding body-worn operation . 


**Measured in accordance with international 
guidelines for testing . 

■ Headphone Signal Level 

The maximum output voltage for the music 
player function , measured in accordance with EN 
50332-2, is 24.0 mV . 

[ FCC Notice ] 

•This device complies with part 15 of the FCC 
Rules . Operation is subject to the 千0110 wing two 
conditions : 

(1 )This device may not cause harmful 
interference , and (2) this device must accept 
any interference received , including 
interference that may cause undesired 
operation . 

• Changes or modifications not expressly 
approved by the manufacturer responsible for 
compliance could void the user's authority to 
operate the equipment . 

■ FCC Information to User 

This equipment has been tested and found to 
comply with the limits of a Class B digital device , 
pursuant to Part 15 of the FCC Rules . These 
limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a 
residential installation . This equipment generates , 
uses and can radiate radio frequency energy 
and , if not installed and used in accordance with 
the instructions , may cause harmful interference 
to radio communications . 

However , there is no guarantee that interference 
will not occur in a particular installation ; if this 
equipment does cause harmful interference 
to radio or television reception , which can be 
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determined by turning the equipment off and 
on , the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following 
measures : 

1. Reorient/relocate the receiving antenna . 

2. Increase the separation between the 
equipment and receiver . 

3. Connect the equipment into an outlet on a 
circuit different from that to which the 
receiver is connected . 

4. Consult the dealer or an experienced radio / 
TV technician for help . 

■ FCC RF Exposure Information 
Your handset is a radio transmitter and receiver . 
It is designed and manufactured not to exceed 
the emission limits for exposure to radio 
frequency ( RF ) energy set by the Federal 
Communications Commission of the U . S . 
Government . 

The guidelines are based on standards that 
were developed by independent scientific 
organizations through periodic and thorough 
evaluation of scientific studies . The standards 
include a substantial safety margin designed to 
assure the safety of all persons , regardless of 
age and health . 

The exposure standard for wireless handsets 
employs a unit of measurement known as the 
Specific Absorption Rate , or SAR . The SAR limit 
set by the FCC is 1.6 W / kg . 

Highest SAR value : 


Model 

FCC ID 

At the Ear 

On the Body 

005SH 

APYHRO 00138 

0.284 W/kg 

0.350 W/kg 


This device was tested for typical body-worn 
operations with the back of the handset kept 
1.5 cm from the body . To maintain compliance 
with FCC RF exposure requirements , use 
accessories that maintain a 1.5 cm separation 
distance between the user's body and the back 
of the handset . The use of beltclips , holsters 
and similar accessories should not contain 
metallic components in its assembly . 

The use of accessories that do not satisfy these 
requirements may not comply with FCC RF 
exposure requirements , and should be avoided . 
The FCC has granted an Equipment 
Authorization 千 or this model handset with all 
reported bAR levels evaluated as in compliance 
with the F しし RF emission guidelines . SAR 
information on this model handset is on file 
with the F しし and can be found at 
http :// www . fcc . qov/oetyfccid under the Display 
Grant section after searching on the 
corresponding FCC ID (see table on the left ). 
Additional information on Specific Absorption 
Rates ( SAR ) can be found on the Cellular 
Telecommunications & Internet Association 
( CTIA ) Website at httgy / www . phonefacts . net . 
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Customer Service 


For information about SoftBank handsets or services , call General Information . 
For repairs , call Customer Assistance . 


SoftBank Mobile Customer Center 


General Information 


• From a SoftBank handset, dial toll free at 157 

•From a landline/IP phone, dial toll free at 0800-919-0157 


Customer Assistance 


■ From a SoftBank handset, dial toll free at 113 
• From a landline/IP phone, dial toll free at 0800-919-0113 


If you cannot reach a toll free number, use the number (charges apply) below for your 
service area: 


Hokkaido Area 
Tohoku Area 
Hokuriku Area 

Kanto , Koshinetsu Area 

022-380-4380 

Tokai Area 

052-388-2002 

Kansai Area 

06-7 目關 -0180 

Chugoku , Shikoku Area 
Kyushu , Okinawa Area 

092-687-0010 


Smartphone Technical Support Center 


From a SoftBank handset , dial toll free at 151 
From a landline/IP phone , dial toll free at 0800-1700-151 


SoftBank Mobile Global Call Center 
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From outside Japan , dial +81-3-5351-3491 (toll free from SoftBank handsets ) 

If handset is lost / stolen , call this number immediately (international charges apply ) 




















お巧い合わせ巧-真 


お困りのとをや、ご不明な点などがございました5、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。 
電話番号はお間違いのないよラおかけください。 


ソフト八'ンクモ八イルお客さまセンター 


総合案内 


ソフトバンク携帯電話から157 mm 
一般電言舌わ、ら © 0800 -919-01 已7 (無料) 


紛失•故障受付 


ソフトバンク携帯電話から113 (無料） 

-般電話から© 0800 -91 目-0113撫料) 


IP 電話などでフリーコールが薰が6ない場合は、恐れ入りますが下記の番号へおかけ<ださい。 


東曰本地域 

022-380-4380 (有料） 

東海地域 

052-388-2002 (有料） 

関西地域 

06-7 曰 69-01 SO (有料） 

中国•四国，九州* 
沖縄地域 

092-687-0010 (有料） 


スマートフオンテクニカルヴポートセンター 


スマー トフ: 


ソフトバンク携帯電話か51己1(無料） 


-般電話か5 ©0800-1700-151 (無料） 


ソフトバンクモパイル国際コールセンター 


ミ毎かか5のお問い合わせおよびを難•紛失 


+81-3 -日3已 1-34 日1(有料、ソフトバンク巧帯電話からは無料) 


2012年目月第3版発行ソフトバンクモバイル株式会社 
製造元：シャープ株式を社 


TCAUZA 186 AFZZ 























